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(i) 


1- (1 Punkt) fiir die Antwort, die der Schuler auswahlt: 

(a) Das bedeutet, dass der Koeffizient der Selbstinduktion der Spule = 0.1 H ist. 

(b) Die Effizienz des Transformators ist 80 %. 

2- (1 Punkt) 

(a) Sie ist die anziehenden Krafte, die die freien Elektronen immer ins 
Metall durch die positiven Ionen anziehen. 

(b) Die Verteilung (Kurve) der Intensitat der Strahlung mit Wellenlangen. 

3- (1 Punkt) 

(a) Die Verlangerung der Leiterslange. 

oder 

- Die Verringerung der Querschnittflache des Drahtes. 

(b) Die Erhohung des aquivalenten Widerstandes der Schaltung. 

oder 

- Die Verringerung der Stromintensitat in der Schaltung. 

4- (1 Punkt) 

- Abhangig von der Richtung des flieBenden Stroms in der Geratsspule 
drehen sich die Spule und der Zeiger entweder im Uhrzeigersinn oder 
gegen den Uhr-zeigersinn. 

5 - (1 Punkt) 

- Die Anzahl der magnetischen Flusslinien, die den metallischen 
Festkorper durchdringen, andert sich. 
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V) 

-G> 

6 - (1 Punkt) 




- Das Linienspektrum, das mit bestimmten Frequenzen stattfindet und 

nicht kontinuierlich verteilt ist. (Vi Punkt) 

- Das kontinuierliche Spektrum, das mit bestimmten Frequenzen 

statt-findet und kontinuierlich verteilt ist. (Vi Punkt) 


7- (2 Punkte) 


n 2 =N."n 

i A 

(Vi Punkt) 

n 2 = 10 13 x 10 11 

1 

(Vz Punkt) 

n =V 10 24 

1 

O /2 Punkt) 

n .= 10 12 cm 3 

1 

( l A Punkt) 


8- (2 Punkte) 


- Der Koeffizient der Selbstinduktion wird verdoppelt, 

(1 Punkt) 

denn sie ist umgekehrt proportional zur Spulenlange. 

(1 Punkt) 

Oder 


- denn L a ^ 



9- 

(2 Punkte) 

emf = (emf) sin0 

max 

(1 Punkt) 

10 = (emf) sin 45 

max 

0/ 2 Punkt) 

< emf > m ax = 10^2“V 

04 Punkt) 

oder 


(emf) eff = 10 V 

(14 Punkt) 

( emf )max=( emf )eff*^2- 

(1 Punkt) 

(emf) = 10 V~2~ V 

max 

04 Punkt) 
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10 - (1 Punkt) 

(a) Um den Wert eines Widerstands direkt zu messen. 

(b) Um die Reichweite der Stromintensitat - Messung zu erweitern. 

oder 

Um den Widerstand des Amperemeters zu verkleinern, damit er die 
gemessene Stromintensitat nicht beeinflusst. 

11- (1 Punkt) 

© (—) 
v c ' 

12 - (1 Punkt) 

Die Magnitude der erzeugten elektromotorischen Kraft ist direkt 
proportional zu der Rate, mit der der Leiter die Linien des magnetischen 


Flusses schneidet, mit denen er verbunden ist. 





13- (1 Punkt) 

Die Wellenlange bei (0) 




14- 


(1 Punkt) 


Eine Ansammlung von angeregten Neon-Atomen im metastabilen Zustand 
entsteht. Daher tritt Bestandsinversion in den Neon (Atomen). 


15- (1 Punkt) 

© 
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16- (2 Punkte) 

(a) 




V s N p 

V N 
P S 


(1 punk) 


75 V s x 4 
100 = 120x1 


(Vz punk) 


V S = 22.5 Volt 


(b) 

emf = - N 


A 0m 
At 


4 NABf 


(Vz punk) 
(1 punk) 


emf = -4 x 100 x 0.06 x 0.1 x 50 (Vz punk) 

emf =-120 V ( Vz punk) 

17- (1 Punkt) 

- Die Photonen der Laserstrahlen sind koharent. 

- Die Photonen der Rontgenstrahlen sind inkoharent. 

18- (2 Punkte) 

Die Auswahl (c) die Lampen (X , X 4 ) 

19- (1 Punkt) 


(a) Die Tuning - Radio - Empfanger zum Auswahlen von dem Signal 
einer bestimmten Station. 

(b) Bemessung der konstanten Stromintensitat oder des effektiven Wertes 
des Wechselstroms. 
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-—- 0 - 

20- (1 Punkt) fiir die Antwort, die der Schuler auswahlt. 

(a) Flemings Rechte - Hand - Regel. 

(b) Flemings Linke - Hand - Regel. 


21- (1 Punkt) 

(a) Der Draht (y) 

(b) sich verringern (b) 




22 - 




h Ti 

0,5 x 6000 


T 2 


T 2 =7500 K 


0,4 


23- 


© das Doppellte von 


(Vi Punk) 

(Vi Punk) 
(1 Punkt) 


24- (1 Punkt) 

A E = Em - El = (-2.42 x 10 © + (5.44 x 10 © 


-19 


19 . 


AE = 3.02 x 10 9 J 


AE 3.02X10 


-19 


V = 


6 * 10 


■34 


( y 2 Punkt) 


V = 5.033 x 10 14 Hz 


('/ 2 Punkt) 
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-Q- 


25- 

4I 1 + 2I 2 + 0 = 12 
0 + 2 I 2 - 31 3 = 2 

I -I -I =0 

1 2 3 

I =0.46 A 

3 


(2 Punkte) 

( 1/2 Punkt) 
(' A Punkt) 
( Vl Punkt) 
( Vl Punkt) 


26 - (2 Punkte) 

Die Elektronen diffundieren aus der n-typ-Region 

(1 Punkt) 

(hohe Konzentration der Elektronen) in die P-typ-Region 
(niedrige Konzentration der Elektronen). Auch die Hohlen diffundieren aus der 
P-typ-Region (hohe Konzentration) in die n-typ-Region (niedrige Konzentration) 
Eine Anzahl von positiven Spender - Ionen in der Region n wird 
abgedeckt, und eine Anzahl von negativen Akzeptor - Ionen in der 
Region P wird abgedeckt. Daraus ergibt sich eine mittlere Region von 
den freien Elektronen und Hohlen. (1 Punkt) 

Diese Region heiBt Ubergangsregior (Erschopfung) 


27- (2 Punkte) 

Das Amperemeter im zweiten Fall (mit der Verwendung des Neben 
widerstands 0.02 D) misst eine groBere Reichweite, denn je kleiner der 
Wert des Nebenwiderstands ist, desto hohere Reichweite misst das Gerat 
die Stromintensitat 
oder 

Icr Rc 


1 = 




+ If 
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-- 0 - 


28- 

(a) Resonanz - Hohle 

(b) Die Referenzstrahlung 


(1 Punkt) 


29- (1 Punkt) 

(a) Die Verringerung der Wellenlangen, die die Elektronen begleitet. 

oder 

Die Erhohung des VergroBerungskoeffizienten im Elektronenmikroskop. 

oder 

Die Erhohung der Bewegung der Elektronen, die aus der Kathode 
emittiert werden. 

(b) Die elektronische Strahlung bewegt sich in einer geraden Linie und stoBt 
sich an die Mitte Bildschirmes, daher wird kein Rahmen abgeschlossen. 

oder 

Ein leuchtender Punkt scheint in der Mitte des Bildschirmes. 


30- 


Y 


L 


(1 Punkt) 


n 


90 


(oder irgendeine andere richtige Abbildung) 




31- (1 Punkt) 

V| 


Nr.® 


> 1 
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(i)s:^t 


32- (1 Punkt) 

(a) Sie konnen die Kristallen durchdringen. 

(b) Diese Strahlung wird generiert, wenn die Geschwindigkeit der 
kollidierenden Elektronen durchs Passieren durch ein bremsendes 
elektrisches Feld wegen der Elektronen der Zielatome reduziert wird. 
Diese Energie Reduzierung geschieht wegen AbstoBung, Kollision 
und Streuung. 

33- (1 Punkt) 

Durch die Tragheit kann die Spule sich nach dem Verschwinden des 
magnetischen Momentes weiter drehen, wenn die Spule ebene senkrecht 
zu den Linien des magnetischen Flusses wird. 

34- (2 Punkte) 

Die in einer Spule gespeicherte magnetische Energie wird in einer 
eva-kuierten Rohre entladen, gefullt mit einem ionierten Gas, das 
die Kollisionen seiner Atome und seiner anschlieBenden Ionisation 
verursacht. 

35- (2 Punkte) 



© (R= 8 Q) 
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36- 


1 = 


V B 


R 


400 x 10 


-6 


V B 


3750 


(2 Punkte) 
(Vi Punkt) 
( y 2 Punkt) 


V b= 1.5 V 
200 x io‘ 6 = 


R x = 3750 Q 

or 


1.5 


(3750 + Rx) 


(Vi Punkt) 
(I /2 Punkt) 


h_ = _ 

h Ro 


Vb Ro + R 

X 


X 


V B 


Ro + R 


X 


Ro 


(1 punkt) 


2 = 


3750+ R X 
3750 


R X =3750D 


(1 punkt) 


37- 

a- Die Kapazitat des Kondensators 

oder 

Die Frequenz des Stroms 
b- Die Selbstinduktion der Spule 

oder 

Die Kapazitat des Kondensators. 


(1 Punkt) 
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(i)s:^t 


38- (1 Punkt) 

@ aus der Seite heraus. 

39- (1 Punkt) 

Es entsteht eine effektive entgegengesetzte EMK in der sekundaren spule. 

40- (1 Punkt) 

Die Energie der Bewegung der befreiten Elektronen aus der Oberflache 
andert sich nicht. 

41- (1 Punkt) 

N.m T 1 oder A.m 2 


42- (1 Punkt) 

©NR 
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(i)s:^t 


43- (2 Punkte) 

(a) 

In Gate Not, wenn A = 1 ist. 

In Gate UND, wenn A = 0 
oder B =0 
Oder A= B = 0 
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44- 

Beim Ausschalten (K) 


(2 Punkte) 


Req = 0.5 R 


Ii = 


V B 


0.5R 

Beim Einschalten (K) 

Req = R 


12 


V B 


('A Punkt) 


z — 

R 


II 

V B 

R 

h 

0,5R x 
Ii 1 

V B 


2 " 0,5 

Ii = 4 A 



Die Lesung vom Amperemeter 

4 

= — =2A 

Andere Losung: 

Beim Ausschalten des Schalters (K) wird der Widerstand der Schaltung 

1 


Req = 


R 


(Vi Punkt) 


Die Stromintensitat erhoht sich zum Doppelten II = 2x2= 4A (Vi Punkt) 

Die Amperemeter-Lesung = 2 A 

(Jede andere richtige Antwort gilt als richtig) 
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45- (2 Punkte) 

Erstens: (1 Punkt) 


V 




Zweitens: (1 Punkt) 

AV T 

Die Neigung = = = 

250- 150 

8 ' 1250-750 =0-2 A 
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